Derendal 


zastępca naczelnika Wydziału Państw. Banku Rolnego, Oddz. w Krakowie 


przeżywszy lat 42, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 27 lipca 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 30 b. m. o godzinie 11 przed poł. 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamia 


Dyrekcja i Pracownicy Państw. Banku Rolnego, Oddz. w Krakowie, 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA" 
Jana Woinego 
Kraków, pl. Szczepański 2 Tel. 103-31 


Drukarnia Zwiazkewa, Kraków, Mikolajska 13. 


